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Lingua rumena 


A lingua rumena (rispittivamente romena; in rumenu/romenu: romàne§te 
o limba romàna) hè una lingua romanica chì hè parlata in Rumania, 
Moldavia è Vojvodina (Serbia). Incù circa 28 milioni di locutori u rumenu 
hè a quinta più grande lingua romanica. 



Lingua rumena. 
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